p"; 


Inż. JÓZEF PONIAK 


inspektor przemysłowy Województwa Slaskiego 
przezywszy lat 48, po krotkiej a ciezkiej chorobie, opatrzony sw. Sakra- 


meniami, zasnął w Panu dnia 22 listopada 1928 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 26 b. m. o godzinie 2 po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana rodzina 
zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 27-go b. m. o godzinie 8 rano w kościele Najśw. Panny Marji. 


laktad pogrzebowy ONUFREGO FIUTA DRUKARNIA ZWIAZKO'YA W KRAKOWIE 


ulica Grzegórzecka 7. 


